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przeżywszy lat 29, po długich i ciężkich cierpieniach, 
opatrzona ŚŚ. Sakramentami, zmarła dnia 7 Grudnia 
1894 roku. 
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Ojciec i Bracia zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych 

na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w Poniedziałek d. 10 

b. m. o godz. 3 po południu z domu przy ul. Czarnowiejskiej 
L. 1, wprost na Cmentarz krakowski. 


Kraków, dnia 8 Grudnia 1894 r. 


w PALAAN „CZASU! W xRAKOWIE. 


